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TAREA DOMICILIARIA DE FÍSICA_SEMA 


Bienvenido(a) SAUCEDO BATALLANOS MARLON NILO 
Indicación: 
La Evaluación Virtual se rinde una sola vez, por ello es importante que lo finalice. 


NAVEGACIÓN DE LA EVALUACIÓN VIRTUAL 


o JP 1P3 104 Us [Ps 1P7 [a Po Jl90 ](00]f921[43] 
[1 [15] 


Física 


Pregunta 1 - Física 
Puntúa como: 1.00 Finalizar Evaluación 


Tema: Termodinámica 


Mediante una fuerza constante de 80 N se hace 
descender al émbolo de 2 kg y área de 20 em? 
una distancia de 1 m. Si el gas disipa 50 J de 
calor, determine la variación en su energía in- 
terna. (g=10 m/s?, P,; =10% Pa) 


(l 


O 350 J 
O 250 J 
OTSI 
O -75J 
O -100 J 


Quitar selección 


Pregunta 2 - Física 
Puntúa como: 1.00 


Un gas ideal está contenido en un recipiente 
con un émbolo móvil. Si recibe una cantidad 
de calor igual a 1 kcal y desarrolla un trabajo 
de expansión de 3 kJ, ¿qué ocurre con la ener- 
gía interna del gas? (1 cal=4,2 J) 


O Aumenta en 1000 J 
O Disminuye en 1000 J 
O Aumenta en 600 J 
O Disminuye en 1200 J 
O Aumenta en 1200 J 


Quitar selección 


Pregunta 3 - Física 
Puntúa como: 1.00 


Un gas ideal está encerrado en el cilindro que 
se muestra. Al gas se le empieza a calentar y se 
le transfiere 100 cal en forma de calor, la fric- 
ción entre el ventilador y el gas generan 600 J, 
que absorbe completamente el gas, el cual 
desarrolla un trabajo de 120 J, determine la va- 
riación de energía interna del gas. (1 cal=4,2 J) 


O 900 J 1h 29m 31 
O 800 J A 
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O 600 J 
O 850 J NAVEGACIÓN DE LA EVALUACIÓN VIRTUAL 
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Quitar selección 


Física 
Pregunta 4 - Física 
Puntúa como: 1.00 


Un cilindro contiene un gas ideal y está tapado 
por un pistón liso de 55 em? en reposo. Lenta- 
mente se le transfieren 500 J de calor al gas, 
entonces, el pistón se eleva 80 cm respecto de 
su posición inicial y la energía interna del gas 
varia en 100 J. Determine la masa del pistón 
deslizante. (Pay, =100 kPa; g=10 m/s?) 


p = LJ 
yay na J 
) mo Ns 


O 2kg 
O 3kg 


O 5kg 
O 1kg 


O 4 kg 


Quitar selección 


Pregunta 5 - Física 
Puntúa como: 1.00 


Un cilindro contiene un gas ideal y está tapado 
por un pistón liso de 30 em? en reposo, sobre 
el cual se apoya un bloque de 2 kg. Lenta- 
mente se le transfieren 600 J de calor al gas, 
entonces, el pistón se eleva 1,5 m respecto de 
su posición inicial y la energía interna del gas 
varía en 105 J. Determine la masa del pistón 
deslizante. (Py, =100 kPa; g=10 m/s?) 


A ATTN 


O 2kg 
O 3kg 
O 5 Kg 
O 1kg 
O 4 kg 


Quitar selección 


Pregunta 6 - Física 
Puntúa como: 1.00 


1h 29m 31 
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En cierto cilindro un émbolo móvil encierra NAVEGACIÓN DE LA EVALUACIÓN VIRTUAL 
gas ideal diatómico cuyo volumen es Vo, si 


la presión se mantiene constante y es de Py. papel ele e 21 


¿Qué cantidad de calor se debe entregar al gas 


para que su volumen se duplique? Sl 
Física 


3 
3 Yo 


5 
3 oYo 


7 
3 oYo 


3 
MES AT 
9 00 


5 
-F PV, 
2 00 


Quitar selección 


Pregunta 7 - Física 
Puntúa como: 1.00 


Calcule la cantidad de calor, en calorías que, 
debe suministrarse a 5 moles de un gas ideal 
monoatómico, para duplicar su volumen a 
presión constante. La temperatura inicial del 
gas es de 400 K. (R=8,3 J/mol- K; 1 J=0,24 cal) 


O 9880 
O 9960 
O 7750 
O 3670 
O 9990 


Quitar selección 


Pregunta 8 - Física 
Puntúa como: 1.00 


Calcule la cantidad de calor, en calorías que, 
debe suministrarse a 10 moles de un gas ideal 
diatómico, para triplicar su volumen a presión 
constante. La temperatura inicial del gas es de 
300 K. (R=8,3 J/mol: K; 1 J=0,24 cal) 


O 39 880 
O 49 960 
O 41 832 
O 43 670 
O 29 990 


Quitar selección 


Pregunta 9 - Física 
Puntúa como: 1.00 


1h 29m 31 
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Un gas ideal que sigue el proceso mostrado re- NAVEGACIÓN DE LA EVALUACIÓN VIRTUAL 
cibe 32 kJ de energía en forma de calor. Deter- 


mine la variación en su energía interna. a [3] LaLe] [10 ][11] [12] [13] 


Física 


O 5kJ 
O 4 kJ 
O 6kJ 
O 8kJ 
O 7kJ 


Quitar selección 


Pregunta 10 - Física 
Puntúa como: 1.00 


Un gas es comprimido de modo que experi- 
menta el proceso que describe la gráfica ad- 
junta, Determine el cambio de su energía in- 
terna si libera 2 kJ. 


P(10% atm) 


Nb-.---.--- 
Ulbo=r=====-- 


O -200 J 
O -400 J 
O -500 J 
O -800 J 
O -300 J 


Quitar selección 


Pregunta 11 - Física 
Puntúa como: 1.00 


Respecto de las siguientes proposiciones indi- 

que verdadero (V) o falso (F). 

I. Cuando se le entrega energía a un gas ideal, 
su energía interna necesariamente varía. 

II. En un proceso adiabático, si el gas realiza 
un trabajo de expansión, su temperatura 
disminuye. 

III. En un proceso isócoro, la cantidad de calor 
absorbido por el gas ideal le sirve para va- 
riar su energía interna. 


O VVV 
O VFV 


e 1h 29m 31 
O FFF A 
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O FW 
Quitar selección NAVEGACIÓN DE LA EVALUACIÓN VIRTUAL 


o P21P3 184 ]Us [Ps 1P7 [o ]P0 (00 ](0]f921[43] 
[14 ][15] 


Pregunta 12 - Física 
Puntúa como: 1.00 
Física 


La gráfica adjunta nos muestra el proceso ter- 
modinámico desarrollado por un gas ideal. De- 
termine el trabajo desarrollado por dicho gas 
al pasar del estado A al estado B, si la presión 
en A es 2 kPa. 


d> 


i E 


Quitar selección 


Pregunta 13 - Física 
Puntúa como: 1.00 


Una máquina térmica desarrolla el ciclo mos- 
trado. Si AUp-=15 J, calcule la eficiencia de di- 
cha máquina. (Considere AU „p=50 J) 


O 10% 
O 20% 
O 30% 
O 40% 
O 50% 


Quitar selección 


Pregunta 14 - Física 
Puntúa como: 1.00 


1h 29m 31 
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Un gas ideal desarrolla un ciclo termodiná- NAVEGACIÓN DE LA EVALUACIÓN VIRTUAL 
mico constituido por tres procesos: isobárico, 


isométrico e isotérmico. Las cantidades de ca- na [3] [s lle] [10 ][11] [12] [13 ] 
14 


lor involucrados en cada proceso son 8Q, 4Q y 
20, respectivamente. Determine la eficiencia 
del ciclo. Física 


O 10% 
O 15% 
O 20% 
O 25% 
O 40% 


Quitar selección 


Pregunta 15 - Física 
Puntúa como: 1.00 


Una máquina térmica funciona con n moles 
de un gas ideal monoatómico inicialmente en 
el estado (Pp, Vo, To). Halle la eficiencia de la 
máquina que sigue el ciclo mostrado. 


O 10% 
O 12% 
O 15% 
O 20% 
O 2% 


Quitar selección 


1h 29m 31 
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